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SYNCHRONOUS MOTOR UNITS 


Teletype | Motor Motor [Mounting Thermostatic _ Fixed | Spring or 
Code |Assembly| Bracket | Plate Switch apacitor| Clamp Insulator |Clamp [Assembly 


LMU3 | 151795 | 305661 | 305660 | 122249 | 122245 | 305658 | 151923 | 305659 | 305658 | 151927 | 96264R (5" Ig. Red) 


[EMUTT_| 155595 | s0se1_| sos6eo | 160304 | 160299 | 305656 | 160308 | 05659 | 905656 | 151927 | A62EAR 5" Ig. Red 
[ tmura | 159739 | 30se6t_|” aossso | 160904 | 160299 | aosese | 160908 | aosese | 905658 | 151927 | 96264R (* lg Red) 
[iMuis | 170764 | 305661_| 305660 | 2%2a9 | 172245 | 305656 | T5192 | aoses9 | 308658 | 151927 | E26 (5 Ig. Re 
Pimure | 161964 [ v4zse |_| ivaarn [e207 | sig22 | 173425 | 162196 | 151925 | 161099 | 96264 (5° Io. Red) 
[tmu20 | 161986 | v42see |__| ivaari | vezora [isivze | 173425 | 162910 | 160202 | 162011 | A6966R 5" Ig. Red) 


LMU21 | 151795 | 164612 | 51927 | 96264R (5" Ig. Red) 


| 162196 _ | 
| 162910 | 
| 122249 | 122245 | 151922 | 151923 | 164603 | 151925 | 
[MU24 142589 162072 173425 176137 (9-1/4" Ig. Black w/151626 Terminal) 
LMUS6 
[162910 | [162911 


[uae | Taisen [ rae | [ari | nora [stom | reeas_ EG) 

Tuer [ [ene ener [azz | rma [ston [si [isi [sis | 

Fuze | 170 anseer | anssso | vaazen | vamas | osean | 1si0a3 | 2osesh | oowese | 519a7 | séoean Ips Rod — 
Lmu3i | 161984 | 142589 174471 | 162072 | 151922 | 173425 | 162196 | 151925 | 179016 | 96274R (10" Ig Red) 

alia Ge 305660 | O193781, ie he ete a 96264R (5" Ig. Red) a 

Sumuas | vessae [i777 |_| feed —Dissiza | ion (Drasira | vives | vires | 195178 

Fume | 178500 | 20sssi_| s0seao | Orvarar | vanes | soseso | vst9z3 | 20s | 305650 | 1519a7 | pe264R > Tg. Rd 
Fuwusr [1si7es | voserr |__| _vzanan [vanes [saa [vst | avaner | asvas | 996m | 66a (SF. Red 

|_umuss | 151795 | 305661 | 305660 | Orsa7e1_| 122245 | 305658 | 151923 | 305659 | 305658 | 151927 | 96264R (5* Ip. Red) 


196600 | 196899 |__| 122249 | vzzzes | rsiv22 | 151925 | voe7e4 | 151925 | 151927 | 962648 (5 Ig. ed 
194 #anbak (5 ly Re 


151795 | 205661 | 05660 | r27247 | va27245 | sosase | si923 | 305659 | a056s8 | 196256 | S6T6MR (5 Ip. Red 


304538 | 51920 | 307281 304793 | 13192 | 304792 i oa 304537 
310341 | 151925 
164603 | 151925 


312573 (6" Ig. Red w/82474 Terminal) 
312574 (6" Ig. Black w/82474 Terminal) 


96264R (5" Ig. Red) 


151927 


194899 
151927 | 96264R (5" Ig. Red) 


pees | a Pde eiiteongedt ed Didieens Semen 
305660 | 320269 | 320270 | 305658 | 320271] 305659 | 305658 | 151927 | 96264R (5" Lg. Red) 
YMU_1 | 306567 | 306423 160304 _|_160299_|_160300_|_ 160303 || 306561 | 151925 | 306320 |_95262R (4" Ig Red) J 


LYVHD 3DN3¥39d9Y — SSOYD YOLOW SNONOYHOINAS °2% ANDIS 


| Oi93781 


©® For use with motor unit operating on 50 cycle current 
@ See page 10 for parts peculiar to LMU35 
@ See page 6 for parts peculiar to LMU50 
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Po rt nee ee 


122229 (4-11/16" Ig.) 
199721 (5-13/16" Ig.) 


“152297 


SYNCHRONOUS MOTOR ASSEMBLY = STANDARD OR HEAVY DUTY 


SYNCHRONOUS MOTORS = Standard or Heavy Buty 


MOTOR : 
TAT 
DUTY | ASSEMBLY | S/ATOR | ROTOR MOTOR DATA 


AC Synchronous, 1/20 HP, 115V: 50/60 Cycle, 
| Standard 151795 251 | 128874 2000/0 RPM 


AC Synchronous, 1/20 HP, 115V: 50/60 Cycle, 
3000/3600 RPM 


= 178500 |©122251 | 128874 | AC Synchronous, 1/20 HP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 


| stoner @196830 } rset 128874 | AC Synchronous, 1/20 HP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM | 


199718 199720 | 199719 |AC Synchronous, 1/12 HP, 115V: 50 Cycle, 3000 RPM | 


AC Synchronous, 1/20 HP, 230V: 50/60 Cycle, 
320272 | 128874 . 3000/3600 RPM 


306063 


Standard 


@ Without fan 
© CW rotation (all others CCW rotation) 
@ Arranged for inverted mounting 


@Common to all rotors ; 
Not por? of motor assemblies 


FIGURE 3. SYNCHRONOUS MOTOR ASSEMBLIES (STANDARD OR HEAVY DUTY): 
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For Standard Duty Motor 1/20 HP 


122249 (115V/60 cycle) 
: 193781 (115V/50 cycle) 
320269 (230V /60 cycle) 


122245 (115V) 
320270 (230V) 


151925 


FIGURE 4. RELAY AND CAPACITOR MOUNTING 
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Motor Fan 


(SYNCHRONOUS) 
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For Heovy Duty Motor 
1/12 HP, 50 Cycle Only 
3000 RPM 
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\ @ 
312573 (Red) 
151939 312574 (Black) 


oa 82474 


FIGURE 5. RELAY AND CAPACITOR MOUNTING (SYNCHRONOUS) 
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Used with #4 Screw 


110434 ~__gy_ — 151630 
3640 —__ ¢, ——2191 
104752 —-@ —— 7002 


Used with #6 Screw 


155752 
ee 
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FIGURE 6. RELAY AND CAPACITOR MOUNTING 
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FIGURE 7. RELAY AND CAPACITOR MOUNTING (SYNCHRONOUS) 


. Page 8 


ISS 2, SECTION 570-220-800TC 


© @® 
ee Q—rssers 


151924 Sp 122209 
m™ 
2191 
151923 
Sa: 
151925 — 


6) 
a 


aq 151922 
151621 


151620 


Wall Mounted Page Printer 


151687 
122249 (60 Cycle) 3640 ~ sD) 


193781 (50 Cycle) ; 12501]~ 
151637—_ \ @® 
Qo 7 ON 


SO: 87334 


2191 


151637 _ \ 
© 
cr ~ 
~ 
1- es ~ 
= 
<oYd 
310341 \ 
| 151922 
| 


122245 151925 
\ 


Compact Page Printer 


FIGURE 8. RELAY AND CAPACITOR MOUNTING (SYNCHRONOUS) 
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STATOR 


© Part of Rotor 


MINIATURE MOTOR ASSEMBLY y 


SYNCHRONOUS MOTORS - Miniature 


MOTOR 
ASSEMBLY | STATOR | ROTOR MOTOR DATA 


161984 162464 | 162465 | AC Synchronous, 25 MHP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 


194924 | 195214 | 162465 | AC Synchronous, 25 MHP, 115V: 50 Cycle, 3000 RPM 


310295 162464 |©310296 AC Synchronous, 25 MHP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 


® Has double shaft extension 


FIGURE 9. SYNCHRONOUS MOTOR ASSEMBLIES (MINIATURE) 
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Ref. 164962 


FIGURE 10. 
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RELAY AND CAPACITOR MOUNTING 
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Miniaturized Apparatus 


(SYNCHRONOUS) 
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Miniaturized Apparatus 


FIGURE 11. RELAY, CAPACITOR MOUNTING AND BRACKET (SYNCHRONOUS) 


Page 12 


C1 260g 


aynold 


"et 


LUVHD JDNIIIIZI“SSOYD YOLOW S3IidIS 


SERIES MOTOR UNITS 

Telet Motor Motor : . : A 
Coe Bracket Lid | Nipple |Capacitor 
tmu4 | 150701 iid aa 152040 | 152067 | 161579 
tmue | 150701 | 150976 161579 


150701 | 152046 


Electrical 
Noise 
Suppressor 


Cable 


Assembly dumper 


162684 (2-3/4" Ig. w/164479 Terminal) 
162685 (4" Ig. w/164479 Terminal) 


91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 
162684 (2-3/4 Ig. w/164479 Terminal) 

163268 (6-1/2" Ig. White w/164479 Terminal) 
163269 (2" Ig. w/164479 Terminal) 


152040 161579 161578 | 152059 {| 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 
162684 (2-3/4" Ig. w/164479 Terminal) 
162685 (4" Ig. w/164479 Terminal) 


91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 
| 162684 (2-3/4" Ig. w/164479 Terminal) - 
163268 (6-1/2" Ig. White w/164479 Terminal) 
163269 (2" Ig. w/164479 Terminal) 


152039 


163272 


161579 


161578 | 152059 | 91228 (2-1/2"4g. w/107398 and 121539 Terminals) 


LMU14 | 161577 161579 


161580 | 161578 | 152059 | 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 
162684 (2-3/4" Ig. w/164479 Terminal) 
162685 (4" Ig. w/164479 Terminal) 


152046 hae 152040 | 152067 


| LMU23] 164758 } 173751 


Lmuzs | 179100 | 152046 | 179105 | 179106 | 179282 Ferm 
LMU29 | 179190 | 152046 | 179420 | 179424 | 152067 152059 | 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 
LMU32 | 194060 | 152046 | 194057 | 179424 161579 152059 | 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 
LMU39 | 161577 | 152046 | 179420 | 179424 161579 | 179103 | 161578 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 
| LMU41 | 150701 | 152046 | 179420 | 179424 | 152067 179103 | 161578 | 152059 | 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 ond 121539 Terminals) 
| umua7 | 150701 | 152046 | 179420 | 179424 | 152067 Soe eee ee 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 


161579 179283 | 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) 


179421 


161578 
179422 
161578 


179103 


se 91228 (2-1/2" Ig. w/107398 and 121539 Terminals) | 
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SERIES MOTOR ASSEMBLY 


122204 122202 4 
) END SHIELD 
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Opart of End Shields 
@Port of Armatures 


SERIES MOTORS STANDARD OR HEAVY DUTY 


END 
SHIELD MOTOR DATA 


122221 | 122210 | 122200 Series, 1/20 HP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 
161576 | 161575 | 122200 Series, 1/15 HP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 
@163272 161576 | 161575 163273 Series, 1/15 HP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 
@164758 164756 | 164757 163273 DC Series, 1/15 HP, 48V: 3600 RPM 


] Standard 


MOTOR 
ASSEMBLY 


T T 
STATOR LTE 


Standard 122221 | 122210 179101 Series, 1/20 HP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 
Heavy 164756 | 164757 122200 DC Series, 1/15 HP, 48V: 3600 RPM 
Heavy 161576 | 161575 194062 Series, 1/15 HP, 115V: 60 Cycle, 3600 RPM 


@ Arranged for Inverted Mounting 


FIGURE 13. SERIES MOTOR ASSEMBLIES J 
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FIGURE 14. BRUSH ASSEMBLIES 
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. FIGURE 17. SERIES MOTOR MOUNTING PARTS 
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® © 179423 
se 139697 312531 (used with cloth covered leads) 
4 3640 / 
| 


312530 (used with neoprene covered leads) 
151152 


@fi 61578 (115V) 
179422 (48V) 


@ 161579 


173004 (100 Ohm) 
@179103 (250 Ohm) 


© 198691 Plate w/Resistor Assembly pe 
® 198692 Container Assembly “igleag 


FIGURE 19. SERIES MOTOR MOUNTING PARTS WITH RF SUPPRESSION 
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FIGURE 20. SERIES MOTOR MOUNTING PARTS 
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FIGURE 22. 
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SERIES MOTOR MOUNTING PARTS WITH RF SUPPRESSION 
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306567 SYNCHRONOUS MOTOR ASSEMBLY = HEAVY DUTY 
motor equipped with eccentric end shields 


Dbort of 160305 


FIGURE 24. SYNCHRONOUS MOTOR UNIT 
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®part of 174556 Cable 
50,2338 Specification 


FIGURE 25. 174546 MODIFICATION KIT TO PROVIDE MOTOR RUNNING CONTACTS 


AZ, 151626 


174543 


151631 


*Peculair to. 175198 Modification Kit 


Ref Motor Shaft © Part of 174556 Cable 


SS 
50,2338 Specification 


FIGURE 26. 174551 (LESS CABLE) 175198 (WITH CABLE) MODIFICATION KITS TO PROVIDE 
MOTOR RUNNING CONTACTS 
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Modification 
Kit-Number 


198693 


304739 


306709 


MODIFICATION KITS 


(Parts ore illustrated on the pages indicated) 


Port 
Number .. Description 


Modification Kit to Convert and LMU 14 to and LMU39. 


3640 Washer, Lock 

75646 Screw, Drive 

122233 Capacitor Assembly 
139697 Screw, 4-40 x 9/32 Fil 
151626 Terminol 

152067 Nipple 

161576 Stator, Motor 

179424 Lid w/Insulator 

198691 Plate w/Resistor Assembly 
198692 Container Assembly 
309431 Plate, Code (LMU39X) 
312530 Washer, Textolite 
312531 Washer, Fiber 


Modification Kit to Convert an LMU46 to an LMU41. 


2191 Washer, Lock 
3640 Washer, Lock 
75646 Screw, Drive 

110743 Washer, Lock 
122221 Stator, Motor 
122233 Capacitor Assembly 
139697 Screw, 4-40 x 9/32 Fil 
151152 Screw, 4-40 x 3/16 Hex 
151626 Terminal 
151630 Screw, 6-40 x 1/4 Hex 
152035 Plug 
152044 Cover 
152046 Bracket w/Cradle, Motor 
152067 Nipple 
179424 Lid w/Insulator 
198691 Plate w/Resistor Assembly 
198692 Container Assembly 
309432 Plate,Code (LMU41X) 
312530 Washer, Textolite 
312531 Washer, Fiber 


Modification Kit to Conver an LMUIO to an LMU47. 


3640 Washer, Lock 

75646 Screw, Drive 

122221 Stator, Motor 

122233 Capacitor Assembly 
139697 Screw, 4-40 x 9/32 Fil 
151626" Terminal 

152067 Nipple 

179424 Lid w/Insulator 

198691 Plate w/Resistor Assembly 
198692 Container Assembly 
309433 Plate, Code (LMU47X) 
312530 Washer, Textolite 
312531 Washer, Fiber 


Modification Kit to Convert an LMU4 to an LMU41. 


3640 Washer, Lock 
75646 Screw, Drive 
122221 Stator, Motor 
122233 Capacitor Assembly 
139697 Screw, 4-40 x 9/32 Fil 
151626 Terminal 
152067 Nipple 
179424 Lid w/Insulator 
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Figure Specifieation 
Number Number 


50, 376S 


50,376S 


50, 376S 


50,376S 
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‘Modification 
Kit-Number 


Poge 28 


Port 
Number 


198691 
198692 
309432 
312530 
312531 


MODIFICATION KITS (Continued) 


(Parts are illustrated on the pages indicated) 


Description 


Plate w/Resistor Assembly 
Container Assembly 
Plate, Code (LMU41X) 
Washer, Textolite 
Washer, Fiber 


Quantity 


1 
1 
1 
1 
1 


Figure 
Number 


Specification 
Number 


Part 
Number 


1030 
1181 
1298 
2034 
2191 


2263 
2449 
2669 
3438 
3598 


3599 
3606 
3624 


Description and 
Page Number 


Screw, Shoulder 6-40 17 
Screw, 6-40 x 11/16 Fil 19 
Screw, 8-32 x 1/4 Fil 6 
Washer, Flat 12 

Washer, Lock 4, 5, 6,7, 9, 
12, 14 to 27 

Nut, 8-32 Hex 4, 25 
Washer, Lock 9 

Washer, Lock 22 

Washer, Flat 22 

Nut, 6-40 Hex 6, 9, 12, 
18, 19, 21 

Nut, 4-40 Hex 17, 20 

Nut, 6-40 Hex 17, 26 
Washer, Flat 18, 19 
Washer, Lock 5 to9, 11, 
12, 17, 20 to 25, 27 
Washer, Lock 6 

Spacer, .160" Thk 12 
Screw, 2-56 x 1/4 Fil 18, 19 
Screw, 6-32 Contact 16, 17 
Nut, 6-32 Hex 14, 16, 17 
Washer, Flat 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 24, 26 

Washer, Flat 17 

Spacer, .094" Thk 12, 18, 21 
Washer, Flat 7 

Washer, Flat 17 

Washer, Lock 18, 19 
Spring, Motor Thrust 4, 14, 25 
Spacer, .250" 18 

Screw, #0 x 1/8 Drive 25 
Screw, #0 x 3/16 Drive 27 
Washer, Flat 19 

Washer, Flat 17 

Screw, 4-40 x 3/8 Flat 20, 22, 
23 

Nut, Lock 9/16 - 32 Hex 

22, 23 

Shim, .004" Thk 17 
Terminal 3, 6, 7 

Plate, Clamping 17 

Washer, Insulating 5, 6, 8, 9, 
11, 25 

Washer, Flat 17 

Screw, 4-40 x 3/8 Hex 24 
Strap, 2-1/2" Braided 5, 13 
Strap, 2" Braided 5 

Washer, Insulating 14 
Washer, Lock 14 

Washer, Lock 17 

Washer, Lock 12 

Jumper, 3" Red 18, 19 
Jumper, 4" Red 3 

Jumper, 5" Red 3 

Jumper, 7" Red 18, 19 
Jumper, 10" Red 3 

Washer, Lock 14 

Screw, 4-40 x 1/4 Flat 16 
Washer, Flat 6 

Clamp, Cable .18, 21 

Screw, 6-40 x 1-17/32 Rd 21 
Bushing 9 

Washer, Flat 7 

Washer, Flat 17 

Terminal 5, 13 

Screw, 4-40 x 3/16 Fil 7 


Part 


Number 


110435 


110475 
110743 


111017 
111062 
112627 
119223 
119648 
119651 
121539 
122200 
122201 
122202 
122204 
122205 
122206 
122208 
122210 
122211 
122220 
122221 
122229 
122233 
122245 


122249 


122251 
122252 
122253 
123769 
125011 


125143 
125802 
128874 
139697 
142589 
146997 
150040 
150701 
150845 
150846 
150847 
150849 
150850 
150856 
150857 
150858 
150859 
150865 
150866 
150868 
150869 
150872 
150873 
150877 
150879 
150880 
150881 
150882 
150884 
150885 
150886 
150976 
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Nut, 4-40 Hex 6, 17, 21, 

22, 23 

Screw, 2-64 x 5/64 Rd 17 
Washer, Lock 16, 17, 19, 20, 
22, 23, 27 

Screw, 6-40 x 5/16 Fil 17 
Terminal 14 

Nut, 2-56 Hex 18, 19 

Screw, 4-40 x 1-15/32 Fil 5, 11 
Ring, Retaining 17 

Ring, Retaining 17 

Terminal 5, 13 

Shield Assembly, End 14 
Rearing, Boll 4, 14, 25 

Stud 14 

Cap, Brush 14 

Brush w/Spring 14 

Holder, Brush 14 

Washer, Flat 14 

Armature, Motor 14 

Washer, Pull 4, 14, 25 
Oiler, Ball 4, 14, 25 

Stator 14, 27 

Bolt, 8-32 x 4-11/16 Fil 4, 25 
Capacitor Assembly 14, 27 
Capacitor, 43 to 48 Mfd 3, 5, 
7,8,9 

Switch, Thermostatic 3, 5, 7, 
8,9 

Stator, Motor 4 

Shield Assembly, End 4 

Shield Assembly, End 14 

Fan, Motor 4, 25 

Washer, Flat 5, 6, 8, 9, 11, 
16, 17, 25 

Screw, 6-32 x 3/8 Flat 14 
Washer, Flat 17 

Rotor, Motor 4 

Screw, 4-40 x 9/32 Fil 20, 27 
Bracket w/Cradle, Motor 3, 11 
Cap, Bushing 12 

Screw, 6-40 x 5/8 Fil 4, 24, 25 
Motor, 115V AC Series 13, 14 
Governor Assembly 1, 16 
Holder Assembly, Left Brush 15 
Holder Assembly, Right Brush 15 
Washer, Insulating 16, 17 
Insulator, .031" Thk 16, 17 
Arm, Contact 16, 17 

Clamp 16, 17 

Bracket, Contact 16, 17 
Bracket, Mounting 16, 17 
Screw, 4-40 Clamping 16 


‘Clamp 16 


Bushing, Insulating 16, 17 
Spring 16 

Stud 16 

Collar 9, 15 

Bracket, Guide 16 
Cover, Governor 16 
Spring, Governor Brush 15 
Spring, Governor Brush 15 
Brush, Contact 15 
Mounting, Brush 15 
Plate, Brush 15 

Plate, Clamp 15 


Part 
Number 


150980 
150995 
150997 
151152 


151346 
151453 
151455 
151620 


151621 
151622 


151626 
151630 


151631 


151632 
151637 


151642 
151657 
151658 
151659 


151661 
151686 


151687 
151692 


151693 
151721 
151732 
151795 
151920 
151922 
151923 


151924 
151925 
151926 
151927 
151939 
152034 
152035 
152037 
152039 
152040 
152044 
152046 


152054 
152058 
152059 
152067 
152078 
152297 
152426 
152459 
152495 
152893 
153030 


Bracket w/Cradle, Motor 3, 5, 13, 18 153031 


ISS 2, SECTION 570-220-800TC 


Description and 
Page Number 


Plate, Clamping 18 

Bushing 18, 21 

Fan, Governor 16 

Screw, 4-40 x 3/16 Hex 16, 17, 
19, 20, 22, 23, 27 

Screw, 6-40 x 3/8 Fil 4, 15, 26 
Nut, 10-32 Hex 14 

Spring, Helical Clip 14 

Strap, Motor Mounting 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 14, 24 

Screw, 6-32 x 3/4 Rd 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 14, 24 

Nut, 6-32Sq 5, 6, 8, 9, II, 
12, 14, 24 

Terminal 3, 14, 24, 26, 27 
Screw, 6-40 x 1/4 Hex 7, 12, 
14, 19, 20, 22, 23, 24, 27 
Screw, 6-40 x 5/16 Hex 18, 
21, 26 

Screw, 6-40 x 3/8 Hex 6 
Screw, 4-40 x 1/4 Fil 5, 6, 8, 
9, 11, 12, 16, 25 | 

Screw, 6-40 x 3/4 Fil 15 
Screw, 6-40 x 1/4 Fil 15 
Screw, 6-40 x 5/16 Fil 15 
Screw, 6-40 x 1/2 Fil 12, 16, 
17 

Screw, 6-40 x 1" Fil 15, 16, 
18, 19 

Screw, 4-40 x 3/8 Fil 5, 6, 

8, 11, 17, 25 

Screw, 4-40 x 7/16 Fil 9, 21 
Screw, 6-40 x 3/16 Fil 5, 6, 17 
17 

Screw, 6-40 x 9/16 Fil 17 
Screw, 6-40 x 3/4 Hex 9 
Screw, 4-40 x 11/32 Fil 21 
Motor, Synchronous 3, 4 
Plate, Mounting 3, 5, 6 
Clamp 3, 5, 6, 8, 9, 11 
Relay, Motor Starting 3, 5, 7, 
8,9 

Insulator, .031" Thk 3, 5, 9 
Clamp 3, 5, 8, 9, 11, 25 
Nut, 4-40 Spl 5, 6, 8, 11, 25 
Cable w/Terminals 3, 6 
Grommet, Rubber 6 

Bracket, Resistor 19 

Plug 19, 20, 22, 23, 27 
Cover 19 

Container 13, 19 

Lid 13, 19 

Cover 19, 20, 22, 23, 27 
Bracket w/Cradle, Motor 13, 
19, 20, 22, 23, 27 

Resistor, 250 Ohm 18, 19 
Separator 19 

Cable w/Terminals 13 

Nipple 13, 19, 20, 27 
Spring, Separator 19 

Washer, Becring 4, 25 

Nut, 6-40 Hex Self-Locking 12 
Bracket, Mounting 18, 19 
Bushing 16, 17 

Screw, 4-40 x 1/4 Hex 12 
Mount, Vibration 4, 10, 14 
Bushing, Lead 14 
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Part 
Number 


153049 
153101 
153102 
153103 
153114 
153342 
153535 
153536 
153839 
153841 
153885 
153962 
153963 
153964 
153965 
153966 
153967 
153968 
153976 
153977 
153979 
154375 
154628 
154674 
154676 
154680 
154684 
154685 
154693 
155585 
155593 
155594 
155595 
155600 
155601 
155602 
155603 
155605 
155611 
155613 
155752 


155753 


156875 
156936 
157987 
159739 
160298 
160299 
160300 
160301 
160302 
160303 
160304 
160305 
160306 
161099 
161575 
161576 
~ 161577 
161578 


161579 


161580 
161984 
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Washer, Insulating 4, 25 
Grommet, Rubber 14 

Screw, Set 8-32 14 

Screw, 4-40 Self-Tapping 14 
Jumper, 8-1/2" Black 14 
Screw, 6-40 x 15/16 Hex 17 
Screw, 6-40 Shoulder 17 
Gear Assembly 17 

Screw, 6-40 x 5/8 Hex 12 
Screw, 6-40 x 9/16 Hex 26 
Spring Assembly 17 

Disk 17 

Disk 17 

Counterweight 17 

Bracket 17 

Gear Assembly 17 

Gear, 28T 17 

Gear Assembly 17 

Gear, 32T 17 

Worm 17 

Post 17 

Backstop 16, 17 

Governor Assembly 1, 17 
Gear, 20T 17 

Disk Assembly 17 

Bearing, Roller 17 

Insulator 17 

Fan Assembly 17 

Bracket 17 

Bearing, Ball 17 

Bearing, Boll 17 

Screw, 4-40 Shoulder 17 
Motor, Synchronous 3, 4 
Bracket 17 

Plate, Gear Train 17 

Gear, 28 T 17 

Gear, 28T 17 

Bearing, Ball 17 

Ring, Bearing 17 

Gear, 28T 17 

Sleeve, 5/64 ID x 1/2 lg 
Insulating 7 

Sleeve, 1/8 ID x 1/2" lg 
Insulating 26 

Screw, 6-40 x 5/32 Fil 7 
Screw, 1/4-32 x 5/16 Hex 9 
Washer, Insulating 17 
Motor, Synchronous 3, 4 
Plate, Mounting 5 
Capacitor, 226 MFD 3, 5, 25 
Clamp 3, 5, 25 

Plate, Insulating 5 

Plate, Nut 3, 5, 11 

Relay 3, 5, 25 

Switch, Thermostatic 3, 5, 25 
Rotor, Motor 4, 25 

Stator, Motor 4 

Cable w/Terminals 3 
Armature, Motor 14 

Stator, Motor 14, 27 

Motor, 115V AC Series 13, 14 
Suppressor, Noise 13, 19, 20, 
22, 23 

Capacitor, .S MFD 13, 18, 
19, 20, 22, 23 

Resistor, 500 Ohm 13, 18, 19 
Motor, AC Synchronous 3, 10 
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Number Page Number 


162072 Capacitor, 88 to 108 MFD 3, 
11, 12 

162196 Insulator 3, 11 

162360 Fuse, .8 Amp SL-BL 12 

162464 Stator, Motor 10 

162465 Rotor, Motor 10 

162466 Shield, Rear End 10 

162467 = Shield, Front End 10 

162469 Washer, Spring 10 

162482 = Bolt, 6-32 x 3-1/2 Fil 10 

162684 Jumper, 2-3/4" White 13 

162685 Jumper, 4" White 13 

162861 Screw, 6-40 x 1-7/16 Fil 18 

162910 Insulator 3, 11 

162911 Cable w/Terminals 3 

163268 Jumper, 6-1/2" White 13 

163269 Jumper, 2" White 13 

163272 Motor, 115V AC Series 13, 14 

163273. Shield Assmebly, End 14 

163799 = Bracket 12 

164479 = Terminal 13 

164603 Insulator 3, 8 

164612 Bracket w/Cradle, Motor 3, 8 

164756 Stator, Motor 14 

164757 Armature, Motor 14 

164758 Motor, 48V DC Series 13, 14 

164890 = Bearing, Boll 10 

164891 Shim, .032" Thk 10 

164892 Shim, .018" Thk 10 

164893 Collar, Thrust 10 

164894 Shim, .018" Thk 10 

164962 = Bracket 11, 12 

170631 Holder, Fuse 12 

170764 Motor, AC Synchronous 3, 4 

171702, =Clamp 3, 12 

171703. Clamp 3, 12 

171704 Insulator 3, 12 

171749 = Bracket w/Cradle, Motor 3, 12 

171810 Cable w/Terminals 3 

172780 = Bracket, Contact Mounting 24 

172795 = Bracket w/Cradle, Motor 3, 24 

172797. Fan 24, 26 

172799 = Switch, Centrifugal 24 

172801 Cover, Switch 24 

172804 Plate, Adapter 24 

172814 Cable w/Terminals 24 

172902 = Nut, 6-32 Hex 10 

172990 = Plate 21 

173003. Capacitor, 1 MFD 13, 21 

173004 _— Resistor, 100 Ohm 13, 20, 21 

173021 Contact, Spring 24 

173425 Relay, Motor Starting 3, 11, 12 

173518 Modification Kit 2 

173687 Fan, Motor 5 

173751 Bracket w/Cradle, Motor 13, 21 

173753 Plate 21 

173974 Screw, 10-32 x 5/16 Hex 22 

174471 Switch, Thermostatic 3, 11, 12 

174543. Switch 26 

174544 ~— Bracket 26 

174545 Rotor 26 

174546 Modification Kit 1, 26 

174551 Modification Kit 1, 26 

174553 Rotor 26 

174555 Bracket, Switch 26 

174556 Cable w/Terminals 26 

175198 Modification Kit 1, 26 


Part 
Number 


176064 
176111 
176137 
176947 
176948 
178500 
179010 
179016 
179100 
179101 
179102 
179103 


179104 
179105 
179106 
179190 
179282 
179283 
179420 
179421 
179422 
179423 
179424 
192226 
193181 
193236 
193781 


194057 
194058 
194059 
194060 
194062 
194063 
194897 
194899 
194924 


195143 
195172 


195173 
195178 
195214 
195525 
196794 
196795 
196830 
196831 
196839 
198691 


198692 
198693 
199718 


199719 
199720 
199721 
304537 
304538 
304739 
304792 
304793 


305658 


Description and 
Page Number 


Plate, Nut 12 

Duct 12 

Jumper, 9-1/4" Black 3 

Plate w/Pods 3, 9 

Bracket w/Cradle, Motor 3, 9 
Motor, AC Synchronous 3, 4 
Bracket, Relay 11 

Cable w/Terminal 3 

Motor, 115V AC Series 13, 14 
Shield Assembly, End 14 
Plate, Mounting 22 

Resistor, 250 Ohm 13, 20, 
22, 23 

Bracket, Clamp 22 

Container 13, 22 

Lid w/Insulator 13, 22 
Motor, 48V DC Series 13, 14 
Nipple 13, 22 

Cable w/Terminals 13 
Container 13, 20 

Capacitor, 1 MFD 13, 20, 27 
Suppressor, Noise 13, 20 
Plate w/Bracket 20 

Lid w/Insulator 13, 20, 23, 27 
Bracket, Capacitor Mounting 12 
Cable w/Terminals 3 

Cable w/Terminals 3 

Switch, Thermostatic 3, 5, 
8,9 

Container 13, 23 

Clamp 23 

Bracket 23 

Motor, 115V AC Series 13, 14 
Shield Assembly, End 14 
Nipple 13, 23 

Bracket w/Cradle, Motor 3, 9 
Cable w/Terminals 3 

Motor, 115V AC Synchronous 
3, 10 

Capacitor, 7 MFD 12 
Capacitor, Motor Start 64 to 
77 MFD 3, 12 

Relay 3, 12 

Cable w/Terminals 3 

Stator 10 

Plate, Identification 25 
Insulator 3, 8 

Block, Mounting 8 

Motor, Synchronous 3, 4 
Stator, Motor 4 

Bracket w/Cradle, Motor 3, 8 
Plate w/Resistor Assembly 20, 
27, 28 

Container Assembly 20, 27, 28 
Modification Kit 27 

Motor, 115V AC 50 Cycle 
Synchronous 3, 4 

Rotor, Motor 4 

Stator, Motor 4 

Bolt, 8-32 x 5-13/16 Fil 4 
Bracket 3, 6 

Bracket w/Cradle, Motor 3, 6 
Modification Kit 27 

Relay 3, 6 

Capacitor, 161 to 193 MFD 
3,6 

Spring 3, 7 


Part 


Number 


305659 
305660 
305661 
306063 


306320 
306423 


306521 
306561 


Description and 
Page Number 


Insulator 3, 7 

Plate, Mounting 3, 7 

Bracket w/Cradle, Motor 3, 7 
Motor, 230V AC Synchronous 
3, 4 

Cable Assembly 3 

Bracket w/Cradle, Motor 

3, 25 

Insulator 25 

Insulator 3, 25 
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Part 


Number 


306567 


306568 
306569 
306570 
306708 
306709 
307281 
309431 
309432 


Description and 
Page Number 


Motor, 115V AC Synchronous 
3, 25 

Stator 25 

Shield Assembly, End 25 
Ring, Cushion 25 
Modification Kit 27 
Modification Kit 27 

Switch, Thermostatic 3, 6 
Plate, Code 27 

Plate, Code 27, 28 


Part 
Number 


309433 
310295 
310296 
310341 
312530 
312531 
312573 
312574 
320269 
320270 
320271 
320272 
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Plate, Code 27 

Motor, Synchronous 3, 10 
Rotor, Mator 10 

Insulator 3, 9 

Washer, Textolite 20, 27, 28 
Washer, Fiber 20, 27, 28 
Jumper, 6" Red 3, 6 

Jumper, 6" Black 3, 6 
Switch, Thermostatic 3, 5 
Capacitor, 15 to 18 MFD 3, 5 
Relay, Motor Starting 3, 5 
Stator 4 
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